124
Mehrphasenstrome.
Das Verhaltnis der Effektivwerte der Linienspannung  und der Phasenspannung ist
I _ y 3
Kommen Oberwellen von 3, 9, ... facher Periodenzahl in der Phasenspannung vor, so ist dieses Verhaltnis kleiner als 1/jjf.
Durch die Sonderstellung, die die dritten Oberwellen beim Drei-phasensystem einnehmen, sind eine Anzahl von praktisch wichtigen Erscheinungen zu erklaren. Da die dritten Oberwellen stets gleich-gerichtet sind, konnen sie bei einem Generator mit Sternschaltung ohne Nulleiter nicht zur Wirkung kommen, da sie, wie gezeigt, in der Linienspannung fortfallen. Sind die Stromverbraucher ebenfalls
in Stern geschaltet, so, besteht zwi-schen dem Nullpunkt des Generators und dem der Belastung auch bei vollstandiger Symmetrie eine Span-nung von 3 facher Periodenzahl (und den evtl. dariiber gelagerten Oberwellen von 9 facher usw. Periodenzahl), die gleich der Summe dieser in den 3 Phasen gleichgerichteten Wellen ist.
Ist der neutrale Punkt des Generators geerdet, der der Belastung nicht, so besteht zwischem diesem und Erde die Spannung
der dritten Oberwellen, die bei Hochspannungsgeneratoren gro& werden kann, so daB die Beriihrung des Nullpunktes gefahrlich wird. Man erdet mitunter auch den Nullpunkt der Transformatoren. In den Erdleitern oder in einem gegebenenfalls vorhandenen Null-leiter flieBt stets ein Strom von 3 facher usw. Periodenzahl, der Nulleiter ist auch bei gleicher Belastung der Phasen nicht mehr stromlos. Man erdet iiber Drosselsputen oder iiber Widerstande.
Bei Dreieckschaltung des Generators addieren sich die dritten Oberwellen der Spannung zu einer Resultierenden von drei-facher Amplitude und ergeben einen Ausgleichstrom, der fast un-abhangig von der Belastung ist. Die Wicklung ist, auch wenn keine- auBere Belastung angeschlossen ist, nicht stromlos. Offnet man das Dreieck, so kann die Spannung der Oberwellen fur sich gemessen werden.
Die inneren Strome von dreifacher Periodenzahl bedingen zu-satzliche Verluste in der Wicklung und erhohte Erwarmung, man schaltet daher Dreiphasengeneratoren selten in Dreieck.
Fig  103.ienspannung eines Generators.tragt sich auf die Ober-leiter der Sternpunkte
